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Dette bildet henger i mange kristne unitariske hjem og kirker. 
Det forestiller hvordan man tenkte seg unitarkirken Ole grunn- 
lagt i 1568. Stående sees kirkens grunnlegger presten Frans 
David. Bare elleve år senere, 1579, er han død i et fangehull i 
en borg i byen Deva. I dag ligger denne byen i Romania. Uni- 
tarene har lite eller ingen ikonografi å holde fram, og bildet er 
antakelig det nærmeste man kommer i så henseende. Bildet 
er malt den ungarske maler Aladar Korosfoi-Kriesch (186.3- 
1920). 
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